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			ANUNCIOS

			Anuncios particulares

			EGB SISTEMAS S. COOP. PEQUEÑA EN LIQUIDACIÓN

			4044

			ANUNCIO relativo a la disolución y apertura del período de liquidación de la sociedad EGB Sistemas, S. Coop. Pequeña.

			A los efectos previstos en el artículo 92.4 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, se hace público que la Asamblea General Universal de personas socias de EGB Sistemas S. Coop. Pequeña, con domicilio social en calle Anboto n.º 4, Pabellón 1, de Vitoria-Gasteiz (Álava), NIF F-42961730, e inscrita en el Registro de Cooperativas de Euskadi con el número 20210048, celebrada el día 3 de septiembre de 2026, acordó por unanimidad la disolución de la cooperativa.

			En consecuencia, se abre el período de liquidación y la entidad pasará a denominarse EGB Sistemas S. Coop. Pequeña, en liquidación.

			Han sido nombrados liquidadores D. Daniel Gonzalo-Bilbao Blanco, con DNI ***2140**; D. José Manuel Fernández Coca, con DNI ***1924**; y D. Eugenio Jesús Pérez de Francisco, con DNI ***7560**, quienes actuarán mancomunadamente, requiriéndose la firma conjunta de dos cualesquiera de ellos.

			En Vitoria-Gasteiz, a 8 de septiembre de 2026.

			Los liquidadores,

			DANIEL GONZALO-BILBAO BLANCO.

			EUGENIO JESÚS PÉREZ DE FRANCISCO.
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